CALCUL DES INDICES DES FONCTIONS.               Ui>
correspondant aux valeurs
«,   b,   c,   d,    ...
de la variable x sera équivalente à -4-1, à — i, ou à zéro, suivant que la variable x, en passant brusquement de la valeur x() li la valeur X, fera passer la fonction u du négatif au positif ou du positif au négatif; ou cessera de produire dans cette fonction un changement de signe. tën supposant que la fonction réelle u de x ne change jamais de signe, sans passer par zéro ou par l'infini, nous désignerons*par la notation
la somme des indices de u  correspondant  à toutes les racines de l'équation (i), en sorte que Ton aura identiquement
Si la fonction u se réduit à la forme -> k étant une quantité constante, on trouvera
ou
suivant que la quantité j£ sera positive ou négative. Cela posé, le théorème I sera évidemment compris dans la formule
-7X,, -s    cyx/'/'j\\    j[°ï u     çy "n 1
U)           J^(a)]^J.r\(u)) = ï U/((^)   "^ (ÔÔ) J'
Si h la fonction M on substitue le rapport entre deux fonctions données u, ?, tellement choisies que chacune d'elles ne change jamais de signe entre les limites x = a?0, as = X, sans passer par zéro ou par l'infini, alors en nommant z/0, PO et U, V les valeurs de ces deux fonctions pour x = x^ et pour x = X, on aura, en vertu de la for-expression (2) ou la somme des indices des fonctionsn aura évidemment
